15.3% inversions 


47°24'13.93" N 68°23 35.32" W 


Aversions inversions 


46°5418.73"N 71°2i 38.67" W 
1 7 


Capture d'écran enregistrée 


; Appuyez pour voir la capture d'écran 


ne = 
Hi A Pa OG \ 
Seblack tours transversion inversion rack trac terre 
energie entre dans la terre 


similwatte aux courants 


49°11'41.39" N 122°57'14.54" WI 


nazath aux courants 


49°16'13.93" N 122°57 35.77" W | 


nostante aux courants 


"N 122°59'05.27" W 


Capture d'écran enregistrée 


Appuyez pour voir la capture d'écran 


ROP +'"© 


natranzresitances aux courants 


| 49"1400.92' N 122°49'48.39" W | 


nanze tranzide wux courants pr 


„59 N 122°5905.27 W 


0 


Capture d'écran enregistrée 


GPS/GNSS Appuyez pour voir la capture d'écran 


na transfers inversions 


49°15'49.14" N 122°57 53.69" W | 


Relances courants averter 


„59 N 122°5905.27 W 


0 


Capture d'écran enregistrée 


GPS/GNSS Appuyez pour voir la capture d'écran 


rezabcourant naverte 


{ 49°13'09.81" N 122°57'07.20" W 


1:78 770 13/18 


retrebcourant treb resistances 


nazeb courants nenverters 


49°15'49.14" N 122°57 53.69" W | 


1 13/18 
D 


releze courants tranz verter 


49°11'41.39" N 122°57'14.54" WI 


ROP @® 


sense aux courants nessance a inverser 


49°12'35.30" N 122°52'19.68" W 


1:78 790 13/18 


sa re © TC Ken f 
traz courrant bypass selector 1 ucub 4 18 19 


235.30" N 122°52'19.68" W 
90 


49°16'51.96" N 123°06 00.41" W 


1 /18 
D 


(en extérieur) (0 


block pour sa dépasse pas 15.3% 


solution 1 lignes de courants du lon de la frontière+deux 
tours dans haut canada 
est cela qui fait toutes celà 


la lignes fait des Nezneractes 

il faut accepter lenvers pas 

une tours fait tranznatrenketerre interim rentre energie 
en pression toulbtemps il faut autolisser pas leurs énergie 
à sétendre dans nous 


lautre tour reclance lenergie divisiel alenvers dune bonne 
division 

pour retrancer à couper les espaces et avoir lilith 
directement accessibles même loin aux travers des 
autres 

il faut lanter des haut cyclique autour de cela pas mais de 
la région afin decretrancher différances 


google invers 0.1% permet la division parembles cyr 
forcer 


youtubes 0.2% prend les ecar video comme 
solutions+que problèmes 


Web Inversion global 0.46789% 


auto system électronique+Électriques 100% des 
corrections auto par google microsoft youtube group ngk 
group tkd group ans goups tkd audio tech 


Manuel système électrique 86% des inversions 


sa fait 86% à 15.3% 

est demender pas plus que 3.8% dans codation de 
vancouver t pour Eve 

pas plus que 2.6% pour Adam 

toutes les autres donne 15.37% 

à ma langues à signature 15lua 


parler 100% dehors de la langue est possible est vrais 
que sa se fait 


comprenner penser vers lilith vous trouvers mon corps 
100% 


penser ver 15lua vous trouvers ma langues 

est possible de venir me rejoindre avec lenergie juste là 
15.3% inverse à été des fois 0.00000000000000000 mais 
relancer pas long temps 

quand jexorte lenergie fait des 0.000 des espaces entre 


je reparle par dessue 


naxarter lenergie donne 0.000 coupel de segonde entres 


nixeter lenergie donne 0 aussi 


jexorte+naxarter+nixeter = contouret complete 

pour quoi eux veule que je parle en comptour complete 
toul temps alors que en simple dephaze pas en 
tralaphsze en natrouphaze en dezaphszures il faut 
calculer cela et Contouret complete en suite je dit autre 
chose je refait celà 


les autres parle lenvers en moi à partir de 


jexorte 


correction des systèmes informatiques bonne 
naxarter+nixeter 


la combinaizon des 3 lilith elle même pour revirer les 
complets 


jexorte+naxarter+nixeter 


